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A notícia vinculado no “jornal TOP” em sua página 4. 
Menciona a Ação da defesa Civil de Florianópolis em Santo Amaro da Imperatriz. 


O corre que a rua Nossa senhora da rosa mística, Localizado na Vargem do Braço, 
Santo Amaro da imperatriz. Até a data de 22/10/2021 a rua ainda está sem manutenção. 


O e-mail foi enviado a defesa civil na data de 13/10/2021. 
Os moradores ainda aguardam providencia da autoridade citada. 
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